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Actualiseringsbeleid vergunningen Regionaal UitvoeringsNiveau 
Wabo-milieutaken (RUN) gemeente Zederik 

Burgemeester en wethouders van Zederik maken bekend dat zij op 6 januari 2015 het besluit van het 
Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (AB OZHZ) over het actualiseringsbeleid 
hebben bekrachtigd. 

Het besluit houdt in dat in de systematiek van het Regionaal UitvoeringsNiveau Wabo-milieutaken 
(RUN) voortaan wordt uitgegaan van de werkwijze dat alle vergunningplichtige inrichtingen, ongeacht 
hun risicoscore, over een actuele vergunning dienen te beschikken. 

Het AB OZHZ heeft in haar vergadering van 26 november 2014 besloten met het actualiseringsbeleid 
in het kader van het RUN in te stemmen. Het AB OZHZ is echter niet bevoegd wijzigingen aan te brengen 
in het uitvoeringsbeleid van haar opdrachtgevers. Daarom is in genoemde vergadering afgesproken 
de colleges van burgemeester en wethouders, waaronder Zederik, te vragen het besluit te bekrachtigen. 

Bovenstaand besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en ligt voor een ieder gedurende 
zes weken ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Zederik, Prinses Marijkeweg 1 in Meerkerk. 
Heeft u vragen over het besluit, neem dan contact op met de heer R.A. van Opdorp via 0183 35 65 00. 
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